VikipeediA 


Giangani keel 


Giangani keel on Malai-Polüneesia keelte Filipiini rühma 
Lõuna-Mindanao keelte hulka kuuluv keel, mida 
kõneldakse Filipiinidel Mindanao saarel Davao del Suri 
provintsis. 

Kõnelejate arv on umbes 55 000. 
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1. http://www.ethnologue.com/language/bgi 
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